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SECTION II.

PREMIER  EXEMPLE  BE   L'USAGE  DES  SERIES

DANS   LA   THfiOIUE BE   LA  CHALEUR.

171.

Nous reprendrons maintenant 1'equation

1 nz a COSJ -H b COS 3jK -+- C COS 5j -H d COS 7 y

dans laquelle il faut determiner les coefficients a, b, c, d, ____ Pour
que cette equation subsiste, il est necessaire que les constantes satis-
fassent aux equations que Ton obtlent par des differentiations succes-
sives, ce qui donne lesresultats suivants

t=zacos/-H fr cos 3/4- ccosSj'-i- ^00577 -H. . .,
o = a sin y H- 3 b sin 3j/ 4- 5 c sin 5 y -+- 7 d sin 7 j H- . . . ,
o -=. a cosj^ -h 326 cos3/ -f- 52ccos5j -h 72<f cosy/ 4-. . .,
o r^asin J-H 33&sin3y 4- 53c sin 5y H~73 Jsin 77 +-. . .,

et ainsi de suite a Tinfini .

Ces equations devant avoir lieu lorsquey = o, on aura

o = a ~H 32^ H- 52c ~h 72d -h 926 -4- 1 i

0=1

Ie nombre de ces equations est infini cornme celui des indetermi-

nees a, b, a, d, e,___La question- consiste a eliminer toutes les incon-

nues, excepte une seule.la ceurbe trigonometrique qui repond
